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Consumer. 50 watt. Eccitaz«one altoparlante: 80 V. 
Potenza d'uscita: 3 watt. Media trequenza: 470 kcis. 

In alcuni apparecchi vi e la AZt al posto della WE 54 

PHONOLA RADIO - Mod. 417 - Supereterodina con due ECH4, prima convertitrice, seconds amplificatrice MF e BF. Onde lunghe, 

zuedie, corte e cortissiine. Media frequenza: 470 kc/s. Produzione 1945-46. 






































































































































